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毛 冠 鹿 染 色 体 组 型 
KARYOTYPE OF 


ELAPHODUS CEPH ALOPHUS 


毛 冠 庙 Elophodus cephalophus 是 我 国 特有 的 珍 痪 元 种 ， 分 布 于 我 国 东 南 及 西南 等 省 ， 有 关 它 的 核 型 中 国 科学 
席 昆 咀 动 物 研究 所 张 饮 然 等 人 1983 年 作 了 报导 ， 其 中 雄性 讶 2n = 48， 准 性 席 20 = 47， 在 核 型 中 均 有 一 条 较 大 的 亚 
中 部 着 丝 点 梨 色 体 没 有 同 源 染 色 必 可 以 配对 ， 但 走 现 形式 在 两 性 染色 体 组 型 中 是 不 同 的 ， 在 艇 性 唐 中 是 一 条 亚 中 部 
沙 毕 点 染色 体 ， 在 雄性 席 中 ， 则 为 两 条 断 开 的 端 部 着 毕 点 染色 体 。 

我 们 于 去 年 对 北京 动物 图 所 收养 的 两 头 均 性 毛 冠 唐 进 行 了 玖 色 体 组 型 分 析 ， 通过 淋巴 细胞 染色 体 计数 ， 结果 表 
明 ， 巢 色 居 众 数 2n = 46《 图 1》 。 在 组 于 中 ， 有 两 条 中 部 茜 毕 点 染色 体 ， 四 条 亚 中 部 闭 丝 点 染色 体 ， 38 条 烽 部 着 
经 点 染色 体 ，% 染色 体 为 端 部 着 丝 点 染色 体 。 在 组 型 中 ， 我 们 也 观察 到 那 较 大 的 亚 中 部 著 丝 点 染色 体 ， 其 形态 与 张 
馆 然 等 报导 的 一 致 ， 只 不 过 在 我 们 所 现 察 的 组 型 中 是 一 对 。 

我 们 所 观察 的 北京 动物 园 悍 养 的 毛 冠 鹿 捕 自 安 笋 。 结果 表明 在 毛 冠 席 中 存在 鞭 染 色 体 数 的 多 态 现象 。 这 三 种 当 
色 体 数 不 同 的 核 型 ， 人 染色体 总 葡 数 均 为 沼 ， 因 此 可 以 推断 造成 这 和 狮 密 态 现 得 的 原因 、 是 由 于 罗 伯 进 易 位 造成 的 。 
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